15 gleichgroB sein.    Man hat daher Tc — m      &,
, —    ±      ,               ,        n         .
=~T'         1= 1-( A-w)fcf
Dem polytropischen Exponenten m = 1,25  fur Luft entspricht deninach fur Leuchtgas mit ^ = 1,36 der Exponent
m, = 1,36 -(1,4 - 1,25) i^^ = 1,18.
1,4 — 1
26.  Die  adiabatische Zustandsanderung  bei  sefar grofien Unter-
scMeden von Temperatur,   Druck und  Volnmen,,   imd bei  selir
hohen Temperaturen.
Die adiabatische Zustandsanderung wurde in Abschn. 24 unter der Voraussetzung behandelt, daB das Verhaltnis cpjcv = k, sowie c und cv selbst von der Teraperatur unabhangig seien.    Je nach dem verlangten   Genauigkeitsgrad   ist   diese   Annahme   bis   zu   mehreren hundert Grad Temperaturanderung statthaft.
Handelt es sich aber, wie in den Gas- und Olmotoren, um Tem-peraturanderungen bis 1000° und dariiber, so werden die gewohnlichen' Formeln ungenau. Denn in Wirklichkeit nimmt Jc gemaB der Beziehung
k = 7v0 — cc T
mit der Temperatur ab.
Es ist nach Abschn. 12 u. 14 fiir Gase und Gasmischungen
7                    1    ,1
k ~ 1,41        a =
'
— - --- , 10000
dagegen fiir technische Verbrennungsprodtlkte mit etwa 25 v. H, LuftiiberschuB
'
Handelt es sich urn Zustandsanderungen bei sehrhoherTem-peratur, so kann zwar k, wenn die Temperaturanderungen einige hundert Grad nicht iibersteigen, unveranderlich wie sonst eingefiihrt werden. Aber sein Wert ist dann von den gewohnlichen Werten nicht unerheblich verschieden, vgl. Abschn. 14 und Taf. I. Fiir Feuer-gase von 2000° ist z. B. &^1,28 (statt 1,4), die Adiabate verlauft bei diesen hohen Temperaturen flacher.
Den EinfluB der Veranderlichkeit von k auf den Verlauf der adiabatischen Druck- Volumenkurve lafit die folgende tJberlegung er-kennen. Nach Abschn. 25 besteht fiir eine unbeschrankt kleine adiabatische Zustandsanderung die Beziehung
dv der Polytrope unter sonst gleichen Umstanden sein wird, z. B. fiir Leuchtgas mit fc=l,36 oder fiir Chlorgas mit k = 1,33. Nach dem Obigen entspricht einem bestimmten Wert von m bei gegebenem Jc ein bestimmtes Verhaltnis von abgeleiteter Warme Q und bei der Verdichtung aufgewendeter absoluter Gasarbeit AL. Dieses Verhaltnis, dessen Wert nach Gl. 9 gleich
